お手入れ 


A なた お手入れをするときは、 r 運転入/切」キーを押して運転停止し約3分間経 
胃口 過後、送風フアンび停止してから差込みプラグを巧いて行ってください。 



① 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた巧で 
ミちれをふさ取る 

② 水をかたくしぼった巧でふく 

③ 乾いた巧で水気をふさ取る 



r 


フィルタ’ 


(2 週間に1回程度) 



♦フィルターの目詰まりは、除湿能力が低下し、電気代のムダや故障の原因になります。 

参必ずフィルターを取りつけてくださし、。フィルターを取りつけずに運転ずると、本体内部 
にほこりがたまり、故障の原因になります。 

左図のよラに掃除機の細いノズルでちれを吸い取る 




ミちれび目立つ場合 


① 中性洗剤を薄めた水に浸し、ミちれを流し出す 

② 水道水で洗剤を流し落としてか5よく乾燥させる 


フイ ルターの 取りはずしかた 


① フィルターカ八'一■をはずす 
フィルターカバーの 
とつ手に指をかけ、 

矢印の方向に 
はずします。 



フイルターの 取りつけかた 


① フィルターを本体に取り 
つける 

本佈こ4力所あるツメに 
フィルターを差し込みます。 



⑨ フィルターをはずす 

フィルターの端を軽く 
巧しなび！5、ツメ (4 力所） 

か5はずします。 

参無理にはずすとフィルターが、 
破れることがあります。 
ていねいにはずして < ださい。 





'為所) 


② フィルターカパーを 
本体に取りつける 




タンクカノて一 


フ□-卜 



タンクが巧れた!5、きれし 、I 
洗ってください。 

① 水洗いする 

② 水分をよくふき取って、 
取りつける 


参必ずタンクカバーをタンクに取りつけてください。 

参お手入れ後はタンクを確実に取りつけてください。正しく取りつけなし化運転しません。 

参タンクにな油や熱湯を入れないでください。 

参フ□—卜は絶対にはずさないでください。はずれていたり、正しく取りつけ 5 れていないと運転しません。 

はずれた時は正しく取りつけてください。 

参フ□—卜は絶対に分解しないでください。 （7 j < ちれの原因になります。） 


フ□-卜び正しく取りつけ日れた巧態 


マグネット位置を確認してください。 


マグネット位置 



マグネット位置 
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参お手入れのときに巧のをのは使わないでください。 

40でむ上の湯 ■ 揮発性のをの（ベンジン、シンナ ー) 、みびき粉など 

参タンク • タンク カパー • フィルター • フィルターカバー • コードホルダー など^ 
を食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れないでください。 



長期間ご使用にな S ないとを 

① 差込みプラグを巧き、フラップを閉じてください。 

② 本体び冷めるまでしばらく放置しておきます。 

③ タンクの水をすてた後、タンクを再びセットします。 

④ 内部にたまっている水を落とすため、本体のフィルター 
側を軽く10回程度たたきます。 

⑥本体を前後左右に数回、傾けます。 

⑥水び落ちさってから再びタンクの水をすてます。 


軽 < たた< 



(落ちてくる水びなくならない場合は、④、⑥の作業を再/ // // // // // 
度行ってください。） 

⑦フィルターを掃除します。 

⑨半日ほど自然乾燥させます。 

⑨ほこりび入らないようにポリ袋をかぶせて保管します。 

♦本佩まがず立てたまま保管してください。 

寝かせて保管すると本な:内部に巧つている化びか部に出ることびあります。 



原コ—ドの 





コード ホルターを取りつける 

① 本体内部の凸部にコードホルダーを取0つける 

② コードホルダーを矢印のち向へ押しつけて固定 
する 


凸部 



電源コードを収納ずる 

電源〕ードをたばねたあと、図のように〕ードホルダーに差し込む 
♦使用の際は必ず電源コードをコードホルダーから 
取りだしてください。 

♦電源〕ードを収納、または取りだすときは無理こ弓 I っ張ったり、 
力を加えた0しないで < ださい。 
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操作部にこんな表示か出た 5 …(異常表示） ♦対処しても、繰り返し表示び出るときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


転倒異常でず。 

参不安定な設置をしていませんか？ 
参本体を倒していませんか？ 


温度異常でず。 


参押し入れの中など狭い場所で 


使っていませんか？ 


参使用温度節囲 （1 〜4日でル:^外 


で使用していませんか？ 


V ) 



①差込みプラグを引き抜く 
③安定した台の上にのせる 

③ 差込みプラグを差し込む 

④ 「運転入/切」キーを巧す 


① 差込みプラグを引さ抜く 

② 設置場所を変更する 

③ 本体が冷めるまでおく 

④ 差込みプラグを差し込む 
⑥「運転入/切」キーを巧す 


>これらの原因ツ外で異常表示をした場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。 


囘 


運おしない 


運おしない 

谓転紳で電源が抓た場合) 


温風び出ない 
タンクに水びたまらない 
(除湿量び少ない） 


音びラるさい 


r 、 

参差込みプラグびはずれていませんか？ 

参満水•タンクなしランプび点滅していませんか？ 

(タンクび満水になっていませんか、タンクおよびフ□-卜は正しく取りつ 
け5れていますか？） 

参運転開始後約12時間び経過していませんか？ 

(安全のため、約12時間び経過すると運転を停止します。一 P 8 参照） 

参乾燥運転で運転していませんか？ 

依類の乾燥を判断して自動的に運転を停止する機能びあります。 

— 一 P 8 参照) 

♦運転開始後約3分間経過していますか？ 

(約3分間は、送風ファンのみ作動しています。） 

参自動コースで運転していませんか？ 

(自動コースの場合、湿度已0%じ TF になると除湿を停止し、送風運転に 
なります。） 

♦湿度の低い場所で使用していませんか？ 

(湿度30%じ(下になると除湿を停止し、送風運転になります。） 

♦本体付近の温度び上びっていませんか？ 

(を全のため送風運おになります。） 

♦フィルターび目詰まりしていませんか？ 

参吸込□や吹出□びふさびっていませんか？ 

♦部屋の温度び低 < ありませんか？ 

♦乾燥運輯で運転していませんか？ 

(乾燥運転で運転した場合、巧類の乾燥を判断して自動的に運転を停止 
します。） 

参フィルターび目詰まりしていませんか？ 

参本体の置さかたび悪 <、びたついていませんか？ 

♦床び不安定ではありませんか？ 


故障かなと足!つたとを 



連続ブザ—音 



連続ブザ—音 I 
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においびする 
においび取れにくい 



♦長期保管などで、本体内部ににおいび吸着しているときは、除湿運転/ 
強コースでの運転を2〜3時間程度行ってください。 

馆 P 匡の換気をしなび5運転してください。） 

参本体やフィルターをお手入れしてください。 


♦使いはじめ吹出□か5の風に、甘酢つぱいにおいびすることびありますび 
異常ではありません。ご使用とともに少なくなります。 


水がもれる 



♦フィルターび目詰まりしていませんか？ 

参フィルターを取りつけていまずか？ 

♦本体を傾けたり、倒したりしていませんか？ 

参フ□-卜に異物び付着していませんか？ 

参フ□ー トび正しく取りつけ5れていますか？ 

参タンクカバーび正しく取りつけ5れていますか？ 


運輯停止してち、送風フアン 
び動いている 

V . 



参運転停止後、約3分間経過していますか？ 

(停止後、ヒーター部を却のために約3分間は送風フアンが作動していまず。） 


タンクび本体に入5ない 



参フ□ートび正しく取りつけ5れていますか？ 

参タンクカノ（一び正しく取りつけ5れていますか？ 


オート スイング ルーバーび 
動かない 



参オートルーバー入/切ランプび点灯していますか？ 

( r 才ートルーノ（一入/切」キーを巧しましたか？） 

♦1 0秒程度様子をみてください。「オートルーバー入/切」キーを巧した 
とさの才ートスイングルーパーの位置によって、すぐに動かないことび 
あります。 


♦いずれの場合にもあてはまらない場合は、お近くの象印製品販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。 


このような場合でも故障ではありません_ 


除湿乾燥機を使用すると部屋の 
温度び上がる 
本体が熱 < なる 

ゼオライトち式はヒーターの熱を利用しているため、運転中は吹出 □ 
よりミ畐風び出まず。従って、部屋のミ畐度び少し上昇しまず。 

また、本体の上部などかし熱くなる部分びありまずび、いずれも異常 
ではありません。 

運転を開始してか！5タンクに水が 
落ちはじめるまで時間びかかる 

使用:!犬況によっては30分] U 上かかる場合もありますが故障では 
あ0ません。 

吹出□より r ジジジ」と音びする 

ルーバーを作動させるモーターの動作音で異常ではありません。 
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仕様 


型 名 

RV - JB 60 

電 源 

交ミ亢 100 V 巳 0/ 巨 OHz 

定格除湿能力 (已 0/60 HZ ) XI 

除湿 

乾燥 

自動 

強 

静音 

速乾 

夜干し 

3.3/3.3 L/S 

已 .1/ 已 .3 L / 日 

2.2/22 L/S 

丘 1/ 丘 3 L / 日 

22/2.2 L/S 

定格消費電力 (日 0/60 Hz )《2 

43 已 /440 W 

平均消費電力(己 0/60 H づ※ 3 

260/260 W 

435/440 W 

195/195 W 

435/440 W 

195/195 W 

運転音（日 0/60 HZ ) 

40/40 dB 

46/50 dB 

32/31 dB 

4 日/己 0 服 

32/31 dB 

除湿可能面積の目やず 

日〜 10 〜 13 畳 （ 10 〜I日〜 21のう 〔木造住宅〜プレ; 1 プ住宅〜コング」ート住宅〕 

タンク 容量 

約 2.0 L (自動停止容量） 

製品 質量 

約已 .3 kg 

製 品 寸 法 

幅約 17 .日X奥行さ約 30 .日X高さ約 44 .日 ( cm ) 

電源 コード 

1 .巳 m 


《 ] 定格除湿能力は、室温2ぴ C 、 ネ目対湿度60%を維持した部屋で強 コースに て]曰連続運転した時の除湿量です。 
《2定格消費電力は、運転中の最大の消費電力を表示しています。 

また、運転を停止してち、差込みプラグび差し込まれていると約 0.6 W の電力を消費します。 

《3平均消費電力は、室温2ぴ C 、 湿度60%を維持した部屋で運転した場合です。 

《4除湿可能面積の目やすは 、 JEMA (曰本電機工業会）規格に基づいた数値です。 

参日本国内交流10 0 V 専用（定格1 00 V ながの電源では使用できません。） 


ア フターサー ビス 


1保証書の内容のご確認と保巧のお願い 


必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のラえ、 
お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読み 
のラえ、大切に保存してください。 


2保証期間は、お買い上げ曰より1年間 
3 イ度理をお申しつけされるとさ 


«保証期間中》 

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参 
ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。 

«保証期間を経過しているとを》 

修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理 
いたします。 


4 補修用性能部品^の保有期間は、製造打ち切り後 
已年間 


※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


修理料金の仕組み 


修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されて 
います。 

T 支術料 1 は、診断 • 故障箇所の修理および部品交換 • 調整 • 
修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 
商品代 1 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 
暇副 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です。 

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしな 
いでください。 
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お離ご巧說ち口 


修理•お取り扱い•消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問し冶わせくださし、。 
ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓□「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 

所在地、電話番号などは変更になることがありまずので、あらかじめご了承ください。 


を5客様ご相談センター 30570 -01 1874 

ナビダイヤル市内通話料金でご利用いただけます 
受付時間日:□□〜 17:00 月曜日〜金曜日（祝日、雜社休業日を除く） 

参携帯電話 ‘ PHS の方はこちらへ Tel (06)6356-2451 
参ファクシミ U でのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 
製品の r 型名•お問い合わせ内容」と、お客様の r お名前•ご住所•電話番号 ‘ Fax 番号」をご記入のうえ、 
お問い合わせ<ださい。 

V. _ J 


便利メモ 

■お 買 上げ日 

■販売店 名 


おぼえのため、記入されると、 




便利です。 




年 

月 曰 

TEL . ( 

) 
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